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KINGDOM OP SAUDI ARABIA الملك فهد الأمنية‎ 
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كلية الملك فهد الأمنية 
03 


RING FAHD SECURITY كناك‎ 


(شهادة) 


يشهد معهد التدرد يب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 
ب صالح الغثيلي) هوية وطنيةرقم(5150155١٠١١)‏ 
قد التحقت ببرنامج (الإدارة المكتبية للعاملات في المجال الأمني) 
والذي عقد خلال الفترة من "5/١7‏ 4 4 ١ه‏ إلى 41/4/17 4 ١ه‏ 
واجتازت البرنامج بنجاح وبتقدير (ممتاز) وكان ترتيبها )١1(‏ من بين المتدربات البالغ عددهن (أ *) متدربة 


والله الموفق 


<È 


77 ا 


مدير عام كلية اللك فهد الأمنية 


Dees اللواء/‎ 


د. علسى كن الم هصن الث سبج 


E‏ معهد التدريب النسائي الأمني 


د. سطام بن ج الفارس 


أي كشط او تعديل في الشهادة يلفيها 
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